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本書の巧いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約まごとを説明します。 

表記上の約ま 

ま意マーク . に続く説明文は、聲品の取り扱いにあたって特にを意すべき事 

項です。このを意事項に従わなかった場合、身体や聲品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . に続くページは、こ欠にどこのぺージへ進めばよいかを記してい 

ます。 

文中の用語表記 

•文中 [] で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の隙に選択するメニュー、ボタン、 
チェックボックスなどの名称を表しています。 

•本書に記載されているハードディスク容量は、 ]GB= 1000化乂16で計算しています。 0S やア 
プリケーシヨンでは、 1GB = 1024'byte で計算されているため、表示される容量が異なります。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ buffalo ™ は、株式会社/ルコホールディングスの商標です。また、本書に記載されている他社 
製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは 記載して 
いません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容に ついては、 改良のため予告なしに変更される塌 
合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 磯器としてお使いくださし、。万一、一般 0 A 機器政外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いを全性が要まされる用途に 
は使用しないでください。 

•一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使巧するとき 
は、ご使用になるシステムのを全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使巧しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
について は、曰本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使用くださし、。特に、注意き項とし 
て記載された取扱ちまに違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使巧するものである場合は、本書に記載された';主意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のま意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過 
失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を1度補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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巧用上の注意 

本製品の使用上のを意を説明します。 


使用上の注意 


A 乂下のことは絶対に巧わないでくだぞい。巧った場合、データ 
が破損する恐れがあリます。 

•巧巧メモリーの保を巧に本お品を設ますること 
•本®品にアクセスしているときにな下のことを巧うこと 
- USB ケーブルや電源ケーブルを巧くこと 
• パソコンの電頒スイッチを OFF にすること 

•パソコン本体の省電カモード（スタンバイ、化止が態、スリープなど）に移 
巧すること 

•ログオフ、ログオン、ユーザー切り替えをすること 


•お使いのパソコンによっては、パソコンの省電カモードから復掃した場合に遅延書き込みエ 
ラーが表示されることがあります。その場合は、パソコンを省電カモードにする前に、本製品 
を取り外してください。 

♦パソコンの電源を OFF にしても、本製品のパワー•アクセスランプが消灯しない場合は、本 
製品の USB ケーブルを取り外してくださし、。パワー•アクセスランプが消灯しないと、本製 
品のロックがかかりません。 

•出荷時は、暗号化機能（暗号化モード）が無効です。暗号化モードに変更した場合、パスワー 
ドを入力して認証に成巧すると、本製品が利用できるようになります。 

•暗号化モードに変更した場合、パスワードを忘れてしまうと本製品に記録されたデータを取り 
出せなくなりますので、決して忘れないようにしてください。 

#暗号化モードに変更した状態で、 Macintosh では本製品を使用できません。 Macintosh でお使 
いになる場合は、暗号化モードを解除してください。 

•パスワードは厳重に管理し他人に知られないようにしてください。 

•本製品を初めて接続した場合、本製品のパワ ー• アクセスランプが点灯するまでに20秒程度 
かかることがあります。 

# FAT 32 お式のハードディスクに保存できる1ファイルの最大容量は 4 GB です。 

本製品は FAT 32 お式でフオーマットされているため、1ファイルの最大容量が 4 GB となります。 
NTFS お式や Mac 0 S 拡張フォーマットお式で本製品をフォーマット（初期化）すれば！ファ 
イルが 4 GB が上のファイルでも保をできるようになります。 



HD - PXTU 2 シリーズユーザ"-ズマニユアル 








♦本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフオーマットしてください。 


•本製品を接続したが態で Mac 0S を起動すると、認識しない場合があります。その場合は、 
USB ケーブルを一度取り外し、数秒待ってから再接続してください。 

•お使いのパソコンによっては、本製品を接続したままパソコンを起動すると、 Windows が起動 
しないことがあります。この場合は、 Windows の起動後に本製品を接続してください。また、 
本製品を接続したままパソコンの電源を ON/OFF する場合は、パソコンの マニュアルを 参照して、 
BIOS のブート設定を内蔵いードディスクから起動する順序に変更してください。 

♦本製品はホットプラグに対応しています。 

本製品やパソコンの電源スイッチが ON のときでも USB ケーブルを抜き差しできます。ただし、 
ぶ、ず定められた手順に従って取り外してください。【マニュアル「はじめにお読みください」】 

本製品にアクセスしているとき（パワー•アクセスランプが点滅しているとき）は、絶対 
に USB ケーブルを巧かないでください。本製品に記録されたデータが®損する巧れがあリ 
ます。 


•複数の USB 機器と併巧したいときは、弊社製 USB ハブ（別売）などを使用してください。 

♦パソコン本体と周辺機器の マニュアル も必ず参照してください。 

•本製品から 0 S を超動することはできません。 

#本製品に物を立てかけないでください。 

故障の原因となる恐れがあります。 

• Windows パソコンで使用する場合、本製品を USB1.1 準拠の USB コネクターに接続すると、 
「高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。 a 乂下略）」と表示されま 
す。そのまま使用する場合は、[ X ]をクリックしてください。 

♦本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありま 
せん。 
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♦本製品のドライバーがインストールされると、[デバイスマネージャー（デバイスマネージャ）] 
(《）に次のデバイスが追加されます。 


使用 0S 

追加場所 

追加デバイス名 

Windows 7 

ユニバーサルシリアル 
バスコントローラー 

USB 大容量記憶装置 

ディスクドライブ 

BUFFALO HD-PXTU2 USB Device 

DVD/CD-ROM ドライブ 

BUFFALO Virtual Cdrom USB Device 

Windows Vista 

ユニバーサルシリアル 
バスコントローラ 

USB 大容量記憶装置 

ディスクドライブ 

BUFFALO HD-PXTU2 USB Device 

DVD/CD-ROM ドライブ 

BUFFALO Virtual Cdrom USB Device 

Windows XP 

USB コントローラ 

USB 大容量記憶装置デバイス 

ディスクドライブ 

BUFFALO HD-PXTU2 USB Device 

DVD/CD-ROM ドライブ 

BUFFALO Virtual Cdrom USB Device 


《[デバイスマネージヤー（デバイスマネージャ）]は次の方法で表示できます。 


Windows 7 . [スタート]をクリックー[コンピュータ ー] を右クリックー[管理]を 

クリックー[デバイスマネージャ ー] をクリック 

Windows Vista . [スタート]をクリックー[コンピュータ]をもクリックー[管理]をク 

リックー「続行するにはあなたの許可がが要です」と表示されたら[続巧] 
をクリックー [ デバイスマネージャ]をクリック 

Windows XP . [スタート]をクリックー[マイコンピュータ]を右クリックー[管理]を 

クリックー[デバイスマネージャ]をクリック 
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認証後にドライブをロックするには 


暗号化モードでお使いの場合、 Windows でが下のことを行うと本製品がロックされます。 

垂 SecureLock Manager Easy 

(付属ソフトウェア 「SecureLock Manager Easy 」 を使ってロックすることができます。） 
垂シャットダウン 
•再起動 

♦本製品の取り外し 

•スタンバイ 

•休止 


•ログオフやユーザー切替では、ロックされません。 

一度、本製品をパソコンから取り外してください。 

• MacOS は、巧号化モードに対な:していません。 
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パスワードをちれたときは 
(Windows のみ） 


本製品のパスワードを忘れてしまった場合に、本製品を出荷時の状態に戻して再 

度ご使巧いただけるようにする手順を説明します。 

naa Macintosh では本製品を出荷時の状態に戻せません。 


パスワードをちれたときは（出荷時に戻す) 


パスワードを忘れてしまって、どうしても思い出せない場合は、本製品を出荷時に戻してくださ 
い。出荷時に戻すと、本製品に保存されているデータとパスワードをすべて削除します。本製品 
に保をされている Mozilla Firefox と Mozilla Thunderbird の設定データ、保存データも出荷時が 
態に戻ります。 


fmm 出巧時に房すと、本製品は FAT 32 お式でフホーマットされ、本裝品に巧をされたデー 
夕が全て削除されます。出巧時に房すとデータを巧リ出せませんので、ご注意くだ 
さい。また、 4 GB な上のファイルを本製品に巧をする場合は、出巧時に房した後に 
本®品を NTFS おなや Mac 0 S 化巧おなでフォーマットしてください。 


1本製品をパソコンに按院します。 

パスワード認証の画面が表示された場合は、画面を閉じてください。 

Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されることがあります。その場合も、画 
面を閉じてください。 

2 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [SecureLock 

Manager Easy ] — [SecureLock Manager Easy ] をクリックします。 

SecureLock Manager Easy が起動します。 



[出荷時に戻す]をクリックしま 
す。 



HD - PXTU 2 シリーズユーザ"-ズマニュアル 




























f "N 

上記の操作を巧うと、本製品に巧巧古れていたデータは全てお去されます。 
巧巧されていたデータは巧り出しで去なくなりますので、ごま意ください。 

v _ J 

G 「ハードディスクを出巧時の巧おに戻しました J と表示されたら、 [0 K ] をクリッ 
クしてくだ古い。 


け上で完了です。しばらくすると、本製品が認識されます。認識されないときは、本製品を一旦 
おり外し、再度接続してください。 
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が属ソフトウェアについて 
(Windows のみ) 

付属のソフトウェアの概要とお問合せ先をご案内します。 


Windows 巧のソフトウェアについての説明を記載しています。 Macintosh ではお巧いにな 
れませんのでごな意ください。 


付属ソフトウエアの概要 


Mozilla Fi refox 

インターネットのホームページを見るための Web ブラウザーです。ソフトウェアは、本製品に 
なをされているため、パソコンにインストールすることなく起動できます。 

^^ド14の 「Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird のま意」もご覧く ださい。 

•使いかた 

が下の ホー ムぺ ージを ご覧ください。 
http :// mozilla . jp / 


「 MozillaFirefox 」 に関するお P 月い合わせ巧は、な下のホームぺージをご覧ください。 
※株式会社バッファローでは 、 「Mozilla Firefoxj に関するお問い合わせは受け付けておりま 
せん。あらかじめご了承ください。 

http://mozilla .jp/support/firefox 


Mozilla Thunderbird 

-ルソフトウェアです。ソフトウェアは、本製品にインストールされているため、パソコンに 
インストールするお要がありません。また、受信した y - ルなども本製品に保存しますので、本 
製品ともにメールの設定や受信データなども持ち運べます。 

《 P 14 の 「Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird のま意」もご覧く ださい。 

•使いかた 

が下のホームページをご覧ください。 
http :// mozilla . jp / 


「 MozillaThunderbird 」 に関するおい合わせ巧は、な下のホームぺージをご覧ください。 

《株式会社バッファローでは 、 「Mozilla Thunderbird 」 に関するお問い合わせは受け付けてお 
りません。あらかじめご了承ください。 

http://mozilla.jp/support/thunderbird 
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eco マネージャー 


本製品を休止状態(:※）にして消費電力を抑えることができるソフトウェアです。このソフトウェ 
アを使用すれば、アクセスしないハード'ディスクの消費電力を抑えることができます。 

※©のマネージャーでの「休止が態」とは、このソフトウェアを使巧して A — ドディスクの電源 
を OFF 、 またはハードディスクの回転を停止にしたが態を指します。パソコン （ Windows ) の 
休止が態や、スタンバイ•ハイバネーシヨン等の省電力状態とは異なります。休止が態では、 
パワー.アクセスランプは消灯しますが、コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品の 
アイコンは表示されたままです。 

•使いかた 

eco マネージャー for HD のマニュアルを参照してください。 eco マネージャー for HD のマニュ 
アルは、本製品に収録されています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で見る 
マニュアルについて」の手順で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 

TurbaPC 

TurboPC は、書き込みキャッシュを使巧し、転送速度を高速化します。 

#使いかた 

TurboPC のマニュアルを参照してください。 TurboPC のマニュアルは、本製品に収録されて 
います。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で見るマニュアルについて」の手順 
で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 

TurboCopy 

TurboCopy は、コピ ー/ 移動するファイルをひとまとめに転送して効率化します。 

•使いかた 

TurboCopy のマニュアルを参照してくださし、。 TurboCopy のマニュアルは、本製品に収録さ 
れています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で見るマニュアルについて」の 
手順で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 
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Backup Utility 

Backup Utility は、バックアップソフトウェアです。バックアップするドライブを指をしておく 
ことで、一定間隔または指定時刻に自動で/ くックアップを行えます。 

• 使いかた 

Backup Utility のマニュアルを参照してください 。 Backup Utility のマニュアルは、本製品に収 
録されています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で見るマニュアルについて」 
の手順で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 

RAMDISK ユーテイりテ主 

パソコンに搭載されているメモリーの領域を仮想 A — ドディスク 「 RAMDISK 」 として使用するソ 
フトウェアです。 RAMDISK は、コンピュータ（マイコンピュータ）に 「 BFRD - DRIVE 」 レ\-ドディ 
スク）として認識され、データの読み書きを行えます。 

ハードディスクよりも高速なメモリーの特性をまかし、データの読み込みや書さ込みが快適に行 
えます。 


参使いかた 

RAMDISK ユーティリティのマニュアルを参照してください。 RAMDISK ユーティリティのマニュ 
アルは、本製品に収録されています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で見る 
マニュアルについて」の手順で表示させてください。 

• お問合せ巧 

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 

Buffalo Tools ランチヤー 

目 uffalo Tools ランチヤーは、簡単にソフトウェアを起動させるためのランチヤーです 。 Buffalo 
Tools ランチヤーにあるアイコンをクリックするだけでソフトウェアやファイルを起動すること 
がでをます。 

•使いかた 

Buffalo Tools ランチヤーのマニュアルを参照してください 。 Buffalo Tools ランチヤーのマニュ 
アルは、本製品に収録されています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で見る 
マニュアルについて」の手順で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みくださし、」に記載）へ 
お問合せください。 
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つソエク トユーテイり ティー _ 

イジェクトユーティリティーは、 USB 接続機器山 SB メモリー、 USBM- ドディスクなど）をバ 
ソコンからを全に取り外すためのユーティリティーです。機器（ドライブ）ごとにアイコンをを 
更できますので、取り外す機器が分かりやすく、簡単に取り外しができるようになります。 

• 使いかた 

イジェクトユーティリティーのマニュアルを参照してください。イジェクトユーティリティー 
のマニュアルは、 本製品に収録されています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画 
面で見るマニュアルについて」の手順で表示させてください。 

• お問合せ巧 

株式会社バッファローサポートセンター(マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 


たバっルフ✓ナャー 

Mozilla Firefox や MozillaThunderbird を、本製品から起動するためのソフトウエアです。 

#使いかた 

マニュアル 「はじめにお読みください」をご覧ください。 

•制限事項 

モバイルランチャーのメニューから[設定を変更する]を選択した場合、「製品を接続した時に、 
ハードディスクの自動再生ウィンドウをキャンセルする。」機能は、本製品では使巧できません。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 


SecureLock Manager Easy 

本製品の暗号化機能をち効にし、パスワードを設定したり、自動認証を追加したりすることがで 
きます。出お時は暗号化モードに設定されていないため、このソフトウェアを使って暗号化モー 
ドに変更することをお勧めします。 

• 使いかた 

SecureLock Manager Easy のマニュアルを参照してください。 SecureLock Manager Easy のマ 
ニュアルは、本製品に収録されています。マニュアル「はじめにお読みください」の「画面で 
見るマニュアルについて」の手順で表示させてください。 

#お問合せ先 

株式会社バッファローサポートセンター（マニュアル「はじめにお読みください」に記載）へ 
お問合せください。 
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Picasa 

画像編集ソフトウ X アです。パソコンに保をされている写真などの画像ファイルを整理、編集を 
行えます。また、画像ファイルからスライドショーを作成することもできます。 

#使いかた 

Picasa のヘルプを参照してください。 Picasa のヘルプは、 Picasa 超動後に[ヘルプ]一[ヘル 
プの内容と索引]をクリックします。なお、ヘルプを表示するには、インターネットに接続し 
ているぶ、要があります。 

•制限事項 

写真データの共有や画像の^-ル送信などを巧うには、インターネットに接続している必要が 
あります。 


「 Picasa 」 の操作方ミ去や製品ち報は、な下のインターネットホームぺージをご覧ください。 

http://picasa.google.co.Jp/support/ 

※株式会社バッファローでは、 「 Picasa 」 に関するお問い合わせは受け付けておりません。あ 
らかじめご了承ください。 
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付属ソフトウこ 



付属ソフトウェアは、ドライブ ナビゲ — 夕-体製品に収録されている rDriveNavi.exe 」 をダブ 
ルクリックしたときに表示される;^ニュー）からインストールできます。が下の手順でインストー 
ルしてください。 


《Mozilla Rrefox や MozillaThunderbird、 モバイルランチヤーは、すでに本製品にインストー 
ルされています （ドライブナビゲー ターに表示されません)。 使いかたなどは、「付属ソフトウエ 
アの概要」ページに記載のホームページやヘルプをご覧ください。 


1本製品をパソコンに巧続します。 

2 コンピュータ（マイコンピュータ）にある 「 U 川け y _ HD - PXTU 2」 （白!） をダ 
ブルクリックします。 

3 「 DriveNavi . exe 」 (^) をダブルクリックします。 

ドライブナビゲーターが起動します。 

• Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許巧しますか？」 
と表示されたら、 [ はい]をクリックしてください。 

• Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可がぶ、要です」と表示 
されたら、[続行]をクリックしてください。 

4 [かんたんスタート]をクリックします。 

5 使用許諾契約の画旧が表示古れたら、[同意する]をクリックします。 

6 [ソフトウエアの個別インストール]をクリックします。 

X Picasa をインストールする場合は、 [Picasa のインストール]をクリックしてくださし、。 

フインストールするソフトウェアを選巧し、[インストールする]をクリックし 
ます。 


な降は、画面の指示に従ってインストールしてください。 
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Mozilla Firefox 、 
MozillaThunderbird のミ主意 

Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird を使巧する際は、が下のことにご'ま意く 
ださい。 


Mozilla Firefox、Mozilla Thunderbird の注意 


•本巧品の八ードディスク内にある 「 DATA 」 フォルダー、 「 APP 」 フォルダー、 「 MobileLaunch . 
exe 」、「 MobileLaunch . ini 」 を削除•をましをいでください。 

このフォルダーには、 Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird のデータやソフトウェアのイン 
ストールファイルが保をされています。削除•変更した場合、データを読み出せなくなること 
がありますのでごミ主意ください。フォーマットする場合は、あらかじめパソコンなどにバック 
アップしてください。削除してしまった場合は、が下の手順で復元してください。 

1 rutility_HD-PXTU2j (因） 巧の 「 HDDBackup 」 フォルダーの中にちる 「 MLbackup.exe 」 
を rHD-PXTU2j (Cii ク）にコピーします。 

2 コピーした 「 MLbackup.exe 」 をダブルクリックします。 

削除したファイ;レが復元します。 

- Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しま 
すか？」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 

• Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許巧が必要です」 
と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 

3 コピー した 「MLback 叩 . exe 」 を削除します。 

が上で復元作業は完了です。 


•マスターパスワードを設ますることをお勧めします。 

マスターパスワードを設定すると、 Mozilla Firefox でのやパスワードなどの管理をするときや、 
Mozilla Thunderbired でメールの送受信するときなどにマスターパスワードがぶ、要となり、セ 
キュリティーを向上できます。マスターパスワードの設定は、が下の画面から行ってください。 

Mozilla Firefox : メニューバーの[ツール]-[オプション]を開く^ [セキュリティ]を 
クリックした画面から設定できます。 

MozillaThunderbird : ^ニューバーの[ツール]-[オプション]を開く^ [プライバシー]を 
クリツク^ [パスワード]タブをクリックした画面で設定できます。 


• Mozilla Firefox 終了時に履歴やキャッシュを消去することをお勧めします。 

履歴やキャッシュからホームページの閲覧履歴などを知られる恐れがあります。 Mozilla 
Firefox 終了時に履歴やキャッシュを消去するには、メニューバーから[ツール]一[オプション] 
を開く一 [ プライバシー]選択^履歴の項のプルダウンから[記憶させる履歴を詳細設定する] 
を選択し、表示される [Firefox の終了時に履歴を消去する]のチェックボックスにチェックを 
入れて、 0K してください。 
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• 巧いかたや設定方法は、な下のホームページをご覧くだ去い。 


株式会社バッファローでは、 Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird に関するお問合せを承っ 
ておりません。使いかたや設定方法は、が下のホームページをご覧ください。 

http :// mozilla . jp / support / 

•起巧するときは、がずマニュアル「はじめにお読みください」に記載の方法で巧ってください。 

本製品内の実行ファイルから直接起動すると、設定や/ールデータ、ブックマークなどはパソ 
コンに保をされます。 


•化のメールソフトウエア （0 山 : look Express など）や Web ブラウザー （ InternetExplorer など） 
から設定やデータをインポート（巧巧）することができます。 

設定やデータのインポート（移行）を行う場合、 メニュー バーの[ツール（ファイル）卜[設定 
とデータのインポート]から設を画面を起動し、画面に従ってインポートします。なお、インポー 
卜に対応していない y- ルソフトウエアや Web ブラウザーもありますので、あらかじめご了 
承ください。 


• ソフトウェアをアップデートするときは、な下の方法で巧ってくだぞい。 

メニューノく一の[ヘルプ]- [ ソフトウェアの更新]でノくージョンアップの確認を行い、アップデー 
卜がある場合、アップデートを実行します。アップデートできない場合は、弊社ホームページ 
(http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-pxtu2.html) に記載の方までインス I—ルしてくだ 
さい。 

※アップデート完了後、再起動を促すメッセージが表示されますが、再起動しないください。 
再起動すると、^ールの設定が反映されない場合があります。アップデート完了後は、一旦 
画面閉じた後、マニュアル「はじめにお読みください」に記載のちまで起動してください（再 
起動した場合でも、マニュアル「はじめにお読みください」に記載の方法で起動すればメー 
ルの設定が反映されます)。 
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仕様 


※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ （buffalo.jp) 
を参照してください。 


インターフエース 

USB 

準拠規格 

USB Specification Rev. 2.0 

コネクター 

USB シリーズ Mini-B コネクター 

転送速度（理論値） 

最大 480Mbps が 1) 

出荷時フォーマツトお式 

FAT32(1 パーテイシヨン） 

暗号化機能（暗号化モード）は無効 2) 

外形寸法 

134(D) X 90(H) X 20(W)mm (突超物含まず） 

消費電力 

2.5W (リード/ライト時） 

電源 

5V ± 5% 

動作環境 

温度 

5〜35て 

湿度 

20 ~ 80%(結露なきこと） 

対応機種 

USB コネクターを標準搭載する次のパソコン 
•D0S/V 機 （0ADG 仕撤 

- Apple Mac シリーズ （Intel プロセッサを搭載した機種） 

轉社製 USB インターフェースを搭載した次のパソコン 
- D0S/V 機 (0ADG 仕様） 

対応 0S 

D0S/V 機 

Windows 7 (64bit, 32bit)/ Vista (64bit, 32bit)/XP 

Macintosh 

Mac OS XI0.4 な降梯 2) 


本製品を、 USB2.0 で規定されている HS モード（最大転送速度 480Mbps) で使用するには、弊社誤 
USB2.0 インターフエース（または USB2.0 に対応したパソコン本体）がが要です。 


《 2 暗号化機能（暗号化モード）を有効にしたが態では、 Macintosh で本製品は使用できません。 
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